FU だ TSU 


目又お説明書 
上手にご利用いただくために 


正し<安全にお使いいただ<ために、ご使苗前にこの 
「目又圾説明書」をよ < お読か < ださい。 

ご使庙中にわか 6 ないことや不具合が生じたときにお役 
に立ちます。 

特に、 安全上のご注意 は必ず読んで正し< お使い< ださ 
〇。 

お読かになつた後は、お使いになる方がいつでも見 6 れ 
るところに「保証書」とともに必ず保ちしてください。 


電気カーペット 
(電磁波但減タイブ) 
2畳相当 

ぉを HC-20RWV 
HC-20RWG 

3畳相当 

HC-30RWV 

HC-30RWG 
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ご使巧の前に 


安を上のご;'主意 


参ご使用の前に、この『安を上のごミち意』をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
•この項目は、いずれを安をに関する内容ですので、必ず守って<ださい。 

参『を険』『警告』『ミち意』の意日未は夕のよラになっています。 


A を榜 

取あいを誤った場合、使田者び死亡または重傷を負うを険び切迫して生じることび想定^ 
される电の。 

A 警告 

取あいを誤った場合、使雨者が死亡または重傷を負ラ可能性が想定される电の。 

A 注意 

取あいを誤った場合、使雨者が傷害を負ラを険が想定される电のおよび物的損害のみの 
発生び想定されるをの。 , 


絵表示について 


么記号は、を険-警告- 'ま意を告げるわのです。 

&記号は、禁止の行為を告げるをのです。記号の中やお<の絵は具体的な禁止内容をまして 
います。（左図の場合は、巧解や修理-改造の禁止） 

参記哥ま、行為を強制したリ指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示 
内容をましています。（左図の場合は、電源プラグをコン t ントか6抜いてください） 


A 


A を榜 


お温やけどや熱中を（脱水をがなど）を起こす恐れがあります。 
次のよラな方がお使いのときは特にミち意して < ださい。 



乳幼児、自巧で温度調節のできないち、巧膚感覚の弱い方、お子様、お年寄リ、 
巧膚の弱いち、お気を誘ラ薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服田されたちや深酒•疲 
労の激しい方。比較的おい温度 （40 〜日〇で）で电長時間、皮膚の同じ場所に 
軸れているとお温やけどの原因となリます。 


お温やけどや熱中を（脱水巧がなど）を起こす恐れがあります。 


ときどき体を動かすなど、注意して使田してください。 



就寝用暖房器具として使用しないで< だ たバーをはずして使巧しないで< ださい。 

さし、。 



イさ温やけどや熱中症 
(脱水症状など）の原 
因となリます。 


0 



お温やけどや熱中症 
(脱水症状など）の原 
因となリます。 




















安を上のご注意（つづき） 


次ぺージへつづ< 


r 


A 警告 




己女造はしないでください。また、修理樹ボ诸 W タトの人は、分解や修理をしないでくださし、。 



义災•感電-ケガの原因となリます。修理はお買上げの販売店または当社サー 
ビス窓□にご旧談< ださい。 


電源コードを傷付けたり、破損したり、 
加工したり、無理に巧げたリ、引っ張っ 
たり、ねじったリ、束ねて通電したり、高 
温卽におづけたり、また、重い物を載だ 
たり、巧み込んだリしないで<ださい。 


電源コードび破損し、 
火巧-感電の原因と 
なリます。 



電源コードや電源ブラヴが傷んだリ、コ 
ン它ントの差込みがゆるいときは使巧し 
ないで < ださい。 


感電•シヨート•発火 
の原因となリます。 



交流100 VW タトでは使巧しないでくだ 
さい。 


電源プラヴはコン它ントの奥までしっか 
リ差し込んでください。 






A 注意 


電源ブラヴを巧くときは、電源コードを 
持たずに必ず先端の電源ブラヴを持って 
引き巧いてください。 


〇 



感電やショートして 
発火する原因となる 
ことがあリます。 


使巧時 W タトは、電源プラヴをコン它ント 
か6巧いて < ださい。 


运 



ケガややけど、絶縁 
劣化による感電■漏 
電火災の原因となる 
ことがあリます。 


アイ□ン台として使用したリ、加熱物 
(ホツトブレートや乃スコン□など）を 
置かないで< ださい。 


熱で本体を傷め発火 
する原因となること 
があリます。 


ナフタ U ンなどの防虫剤は使巧しないで 
<ださい。 



0 



コント□-ラー部を 
傷め、過熱し义災の 
原因となることがあ 
リます。 































安を上のご注意（つづき） 


A ;' 主意 


タコ足配線はしないでください。 


0 



発熱によって火災- 
感電の原因となるこ 
とがあリます。 


めれた手で電源プラヴの巧き差しをした 
り、本体の操作をしないでください。 


磯) 



感電の原因となるこ 
とがあリます。 


スプレーちなどを本体の上やお< に置か 
ないで < ださい。 



爆発や火災の原因と 
なることがあリます。 


コント□-ラーに水やお茶をこぼさない 
で < ださい。 

万一こぼしたときは、 
過熱の恐れがあリま 
すので、直ちに使田 
を中止し、販売店の 
点おを受けてくださ 



犬や猫などのぺツトの日爱房用には使巧し 
ないで < ださい。 





ぺットが本体や電源 
コードを傷め、火巧- 
感電の原因となるこ 
とがあリます。 


座巧団など保温性のよいものを長時間同 
じ場所に載だないでください。 

熱で置いたわのや床 
なが、を色する原因 
となることがあリま 
す。また、本体の故障 
の原因やま面温度び 
める<なる原因とな 
ることがあリます。 



針やピンなどで刺したり、刃物で傷つけ 
たりしないで<ださい。 


発熱体を傷め、义災 • 
感電の原因となるこ 
とがあリます。 



巻いたままや、巧リたたんだまま、また 
凹凸や段差のあるところでは使巧しない 
で < ださい。 


発熱体を傷め、义災 • 
感電の原因となるこ 
とがあリます。 



知つておいていただまたいこと 


ご使巧に際して> 


>熱び逃げやすい床面でお使いの場合 
この力一ぺットには「連続通電防止機能」びついてい 
ます。この機能は運転中、温度調節機能が働かない状 
態が2時間続< と自動的に暖房運おが停止 し、万一の 
過熱を防止するをのです。（面積切換ランプ、切タイ 
マーランプ、ひかえめ運転ランプは点なしています） 
板の間など熱び逃げやすい床面でお使いの場合や室温 
のイさいときに电同様な状態になリ、作動する場合があ 
リます。この場合は電源/温度調節ツマミを一度「切」 
にしてか6、再度「1」（但）〜「己/ダニキック」（高） 
にしてお使い< ださい。熱び逃げやすい床面でお使い 
になる場合は、力一ぺット本体の下全体に毛足のない 
-般の力ーペット、つエルト、毛巧などを敷いてくだ 
さい。 


•新しい畳の上でお使いになる場合 

新しい畳の上でお使いになると、力一ぺット本体の下 
の畳び変色することがあリます。これは青畳が直射曰 
光で変色するのと同じ現象です。 

♦コント□ーラーか6発をする音について 

使田中、コント□-ラーか6ときどき「カチッ」と音 
びしますが、これは温度調節機構の動作音で故障では 
あリまだん。 


>コント□-ラーが暖かくなることについて 
使田中、コント□ーラーび暖かくなリますび、故障で 
はあリまだん。 












































知つておいていただまたいこと（つづま） 


^ご使巧に際して J - 

參本体のすベリ止め加工について 

力ーペット本体裏面は、すベリ止め加工がしてあリます。 
つ□-リングの床などで'本体びすべるのを軽減します。 


•カバーについて 

•使い始めは、少しにおラことがあリますが、ご使雨 
にと电ない少なくなっていきます。 

-使い始めは、おりジワが目立つことがあリますが、 
ご使田にと电ない少なくなっていきます。 

-使い始めは、カバーに遊び毛が化ることびあリま 
す。その場合は掃除機で吸い取って < ださい。掃除 
をするにともない少なくなつていきます。 


•設置場所について 

•ラジオやコードレス電話に雑音び入ったり電波時計 
が受信しにくくなることがあリます。その場合は、 
已 OcmLU 上離したリ向きををえてください。また、テ 
レビの画面にノイスび入るような場合はアンテナ 
ケーブルをコン t ントか6離すなど、位置ををえて 
みてください。 

-高周波を利田した機器（超音波治療器や工業田ミシ 
ンなど）、無線機などのそばで使田しないで<ださ 
し、。故障の原因となることがあリます。 


を部のを前と働さ 


面積切換スイッチ 


暖房面積を「を面」「左面」「ち面」 
及び「電力1/2」運転に切リ換 
え6れます。 


電力1/2ランプ（赤) 
ひかえめ運転スイツチ 


面積切換ランプ 



通常運転/ U かえめ運転の 
切リ換えが巧能です。 


電源/溫度調節*ジマミ 


電源の「入/切」およびカーぺッ 
卜本体の温度を調節します。 


面 


12 3 _4 5 


圆 


入 


■キック 


随 


ひかえめ運転ランプ（緑） 


み電力 


' 1/2 


ひかえめ 
U 運転 


■電源/温度調節 ■ 


■面積切換 ■ 


(裏面） 



FUJITSU hot carpet 


V 


電源コード 
電源プラヴ 



246 時間後 

自動切 




切タイマーランプ（赤) 


切タイマースイツチ 


切タイ マーの 時間を「2時間/4時間」 
「6時間」に它ットできます。 


ネ室温が高いときに電源/温度調節ツマミを「1」（お）に近い位置にすると、暖ま6ないことがあリますが、 
巧障ではあリまだん。 

通電開始後、しば6くしてもめるく感じる場合は、電源/温度調節ツマミを「巳/ダニキック」（高）方 
向の位置に合わだてください。 

ネひかえめ運粒は通常の運粒よリも力一ぺットの表面温度がお<なリます。めるいと感じ6れるとさは通常 
運おに切リ換えてご使巧 < ださい。 


ノ 









































































































を部の名前と働き（つづき） 


電力1/2運転について 


暖房面を交互に通電することによリ、通常のを面暖房 

運転に比べ、1/2の消費電力でを面暖房をしますので、 

化の電気器具との併雨時に起こることのあるブレー 

力ーダウンを少なくします。 

•設定は面積切換スイッチを押し、「電力1/2」ランプ 
び点なするところ I こ合わだて < ださい。 

•通電初期は暖房面に温度差があリますび、しば6< 
すると同じになリます。 

• 「電力1/2」運転の場合は通電初期の温度の立ち上 
せ、) び少し遅くなリます。早く暖めたいときは、最初 
の 30 巧くら いは通常のを面暖房運転でお使いくださ 
し、。 

•室温が但いときや床面の状態によっては、通常のを 
面暖房運転の最高温度まで達しない場合があリます。 



V _ y 


リ忘れ防止機能（切タイマー）について 


•電源を「入」〔電源/温度調節ツマミを「1」（お）〜 
「己/ダニキック」（高）〕にすると、 自動的に切タイ 
マーがはた6き、設定された時間に ’4 ’6時間）が 

経過すると運拉を停止します。 （切タイマーランプび 
点滅し、その他のランプは消なします。） 

ネ続けてご使巧になるとき 
電源/温度調節ツマミを一度「切」にしてか6、再 
度り」（但）〜「5/ダニキック」（高）にしてお使 



連続通電化止機能について 


» 運お中、温度調節機能が働かない状態が2時間続< 

と自動的に暖房運おを停止します。 

(面積切換ランプ、切タイマーランプ、ひかえめ運転 
ランプは点なしていますが、各スイッチは受け付け 
まだん。 ）(®= P 4 j 


ておいていただまたいこと 


自動急速暖房について 


•電源を「入」〔電源/温度調節ツマミを「1」 （ お）〜 
「己/ダニキック」（高）〕にすると、自動的に急速暖 
房運転となり、すばや<設定した温度まで暖めます。， 


運転が態の記憶について 


•面積切換、切タイマー及びひかえめ運転の設定を記 
憶します。 

•電源を入れたとまは、前回の運転状態で運転状態で 
運転を開始します。 （ 電源プラグを抜いて电記憶して 


ひかえめ運転について（室温它ンヴー） 


化の暖房器具との併田などで、室温が上昇したとまに、 
カーぺット表面の温度を自動的に下げるなどのコント 
□ールをし、無駄な暖めすぎを防ぎます。 

参お巧みの温度しをわないとさは電源/温度调即ツマ 
ミを調節するか、通常運転でご使巧ください。 


電蹈波お減タイプについて 


この電気力ーペットは、特5朱なコードヒーター 
(発熱体）を使巧して、 XI 力一ぺット本体の暖房 
される部分の表面か6発生するが1き周波の磁界 
を但減しています。 けきに操作する必要はあリま 

C / u ) XI 電源 コー ドや制御回路部分は但;咸されていまだん。 
X 2家庭用電気製品か6発ちずる電磁波の一種でず。 

なお、電磁波の人体に与える影響については、 WHO を 
はじめとすると的機関において疫学的には証明されてい 
まだん。 （2006 年 4 月現な） 


上手な使い方 ] 

參 冷え込みの厳しいときは、ストー mm 

ブなど他の暖房器貝と併巧して< 

ださい。併雨する場合は、力一ぺッ / 〇 \ 

卜か6十分離して < ださい。 i 織 \ 

本体 カバー 

•ひざかけなどを併田すると、熱び逃げにくく効果的です。’ 
•ひざかけなどは、電気暖房器 LU 外の一般の电①をお使 
いください。 

•ひざかけを使わないときは、力一ぺットの上に置かな 
いでください。 

•力ーペットの上に直接お座リくだ 
さい。座巧団やクッションを使ラ 
と、熱び伝わ W こ<<なます。 i \ 

rm 

本体 カバー 

f T T 

本体カバー 

( A 注意 1 

•暖房面積切換えで必要な部分だけ fk 

暖めることがでさます。使い方や / 向''\ 

使用人数によって暖房面積を上手/… —M 一--:\ 
に切リ換えると、電気代®節約に^’‘，^ '''\ 

なリます。 Pf=r^ 

、 -本体カバー 

/Ov 座巧団など保温性のよいものを長時間 
同じ場巧に載だないでください。 

•熱で置いた物や床なが変色する原因となるこ 
とがあリます。また、本体の故障やま面温度 

. がめる < なる原因となることがあリます 。 J 

- - ^ J 


〇 













































































使い方 


カーぺツトを敷くときのお願い 


平6な巧面に広げて敷いて<ださい。 


f A 注意 1 


* 巧のよラな場所でご使巧になると敷物や巧面に変’ 
色•変形-割れ-すさ間が生じることがあリますの 
で直接敷かないで < ださい。 

巻いたままや、巧りたたんだままで 
( X ) 使巧しないでください。 

•発熱体を傷め、义災•感電の原因となるこ 
とがあリます。 . 


•熱に弱い敷物の上。 

•熱に弱い床材（コルク材の床、ピータイル、フ □- 
リング、寄せ木や白木の床面、塩化ビニールなどプ 
ラスチックシート貼リの床面）の上。 


ネカーぺット本体の下を体に毛足のない一般の力ーペット、 
フェルト、毛巧などを敷いて断熱してください。 

ネワックスをかけたフ□-リングの上でご使用になると、 
ワックスの種類によっては本体のスベリ止めが床面に巧る 
場合びあリます。 

木塩化ビニール製のクッシヨンつ□アの上でご使巧になる 
と、熱や湿気の影響で本体のスベリ止めび床面に巧る場合 
びあリます。 , 

•シワができないように、伸ばして 乂 タバ- 
ご使田願います。シワのまま長時 クタん がホ 

間使巧していると、故 P 早の原因とノノノノノノノノみノ參ノノノノ/ノノノッ 

なることがあリます。 

•水のかかリやすい場巧、玄関□など±足で上がる 

場所などでは絶巧に使雨しないでください。 , 

V 



家具を置<と言 


本体の下にカーぺツトを敷いて使巧するとき 


•脚の細いものや、とびつたをのは、力一ぺット本体 
の発熱体を傷めて故障の原因となリますので、必 
ず当て板を敷いてください。 

当て板巧〜 10 cm ち-厚さ 1 cm け上） 

X 床面 5 cm 角4脚のテーブルを置く場合、約 200 kg 
の重さまで耐え6れます。 


- 


•ピアノ、タンスなどの重い物やキゎスタ 
の巧いた椅子は載だないで < ださい。 
•背をたれ付きの椅子の脚など 
で過度に荷重をかけないで< 

ださい。 , 


^車） 



(•毛足のない一般の力一ぺット、フェルト、毛ななど 
を敷いてお使いください。 

•巿販のカーペットのブレ防止田品（ネット、マッ 
卜、スプレー等）をお使いください。力一ぺット本 
体が移動したリ、盛リ上びつたリするのを軽減し 

ヵバー 

力一ぺット本体 

毛足のない 
一般のカーペット 


•毛足のあるカーぺットの上では使雨しないで< 
ださい。本体に「シワ」び発生して、故障の原 
因となることがあリます。 

•床暖房の上では使雨しないで<ださい。 

•カーぺットの上に畳やつ□ーリング材等を設置 
しないで < ださい。 



たヴラコタツを併用する場含 


たーペットの中央に置きます。 



方巧駆 


>力一ぺットのコント□-ラーに巧団を掛けないでください。 

>力一ぺットとトグラコタツを同じコン t ントで使田するときは、 
1己アンペア LU 上の容量のあるコン t ントをお使いください。 


Q 温度調節をします。 


方 a 鹿 


•トグラコタツの温度調節ツマミは、「中」〜「弱」または「切」に 
して、温度調節は力一ぺットのコント□-ラーで行つてください。 
•力一ぺットの上でトグラコタツを使田すると、力一ぺットはトグ 
ラコタツの熱を感じて自動的に温度を下げる働きをします。 

•豆质コタツなど、電気を使わないコタツとの併吊はおやめ < ださい。 


〇 






















































使い方（つづき） 


ご使用の順巧 


夕 


わバーを挂卜けます。 


カノ 

/I 

く一 

[ A なお ] 

1 \ 

/ Ov カバーをはずして使 
用しないで<ださい。 

•但溫やけどや熱中を ( 脱水を状 

. など）の原因となります 。 . 

- J 

ム 

r _\ 

' 力ーペット本体 

V 


^ 9^9 * 2 



電源プラヴをコン它ントの奥まで 
しっかリ差し込みます。 


コンたント议流 100V) 



A 警告 


0 


交流 100 VW 外では 
使わないで < ださい。 


げお- 感電の原因となります。 



電源/温度調節ツマミをお巧みの位置 
〔「1」(恒)〜「5/ダニキック」情)〕に合わだます。 

•面積切換ランプび点なします。 

X 室温が高いときに電源/温度調節ツマミを「1」 （ お） 

( こおい位置 I こすると、暖ま6ないことびあリますび 
故障ではあリまだん。通電開始後、しば6くして电 
めるく感じる場合は電源/温度調節ツマミを巧/ 
ダニキック」（高）方向の位置に合わだて<ださい。 



使い終わりました6 

•電源/温度調節ツマミを「切」にし、電源プラヴ 
をコン它ントから巧いてください。 



A ミ主意 

A 使用時 U 外は、 電源 
プラヴをコン t ント 
から巧いてください。 

•ケガややけど、絶縁劣化に 
よる感電-漏電火災の原因 
となることがあリます。 


ネ1切タイマーの使い方 


面積切換スイツチで日爱房面積を選び 
ます。 

•面積切換スイッチを押すごとに下図の順に切リ換 
わリます。 



斬〇 

I 胃 ■■■■ 面桂切換 I 


〇巧今离司〇巧 一 Jo 南〇巧 一 >を两が眉 


I■ 面语切換11 


I■ 面话切巧11 


•電源を入れたときは、前回の運転状態で運転を開 
始します。 



♦コント□ーラーの上に座巧団など保温性のよいわ 
のを載だないで < ださい。 


参専田 カバー LU 外の カバーを 使ラと、生地の違いに 
よリ、適温が得6れない場合びあリます。 

•熱いトカンなどを載だないでください。 

•トグラコタツ LU 外の化の熱器具をカーぺットの上 
で使用しないで < ださい。 

•义のついたタバコを落とさないでください。 

参ごを庭での室内暖房 LU 外の田途には使わないで< 


ネ2ひかえめ運転の使い方 
みかえめ運転を選びます。 

•ひかえめ運転スイッチを押すと、ひかえめ運転ラ 
ンプが点なし、ひかえめ運転が選択されます。再度 
押すと、ひかえめ運転ランプが消なしひかえめ運 
転が解除されます。（通常運転に戾リます。） 

广>4ひかえめ ~ひかえめ 
U 運お ^ 運お 

•電源を入れたときは、前回の運転状態で運転を開 
, 始します。 


























































































お手入れ 


曰常のお手入れのしかた 


♦お手入れの前に必ず電源プラヴを巧いて<ださい。 


fl 表面のホコリを取 IJ ます。 



ネ使い始めは、遊び毛が化ますが、掃除をする 
にとをない徐々に少な < なつていきます。 


©ミちれた巧をふ言取ります。 

•台所雨中性洗剤（食器雨）をめるま湯に溶か 
し、巧に含まだ、よ< しぼつてか6ミちれを毛 
並にそつてふき取つた後、タオルなどで洗剤 

を十分 I こふき取つてください。 

\ _ / 

巿服の力一ぺツトクリーナーを使〇場さ 

•力一ぺットクリーナー①「ご使田ち法」に従ってく 
ださい。 


ジュース や コーヒーを こぼしたとき 

•转かないラちにティッシュペーパーや、柔6かい 
巧で吸い取り、その後めるま湯に浸した巧をよく 
しぼってふき取ってください。めれたままにして 
おきますと、カーペット本体やその下の畳や床に 
シミが付くことびあリます。 

また、そのまま使用を続けた場合、加熱•乾燥によ 
リ本体の発熱体上にシミが浮き化ることがあリま 



参ベンジン•シンナー • 漂白剤などは使雨しないで< 
ださい。 

♦コント□-ラーは、め6さないようにしてくださし、。 
•お手入れ後は、十巧乾燥さだて<ださい。 


カバーのクリーニン ヴのしかた 


※力一ぺツト本体は水洗いやドライクリーニンヴ、シわンプークリーニンヴはできまだん。 


クリーニンヴ店へ巧頼する場含_ 

•「シ トン プークリー ニン グ」とご指定のうえ「タン 
ブラー乾燥」はしないよう I こ依頼してください。 
•-般にシ トン プークリー ニン グとは、力ーペット 
を広げた状態で、表面を水と洗剤でブラッシング 
し、その後専田の機巧で吸い取る方法を言います。 

• ドライクリーニングやもみ洗いは生地を傷めま 
すのでおやめ < ださい。 


ごま庭で水洗いする場含 

〇 广 浴室やぺラングなどの平6な場所に広げ水を） 
かけます。 


© 中性洗剤をスポンジか巧に含まだ、;'包立てる 
ように表面を洗います。 


0洗剤が巧6ないよラに、よく水洗いします。 


〇 竿に掛けておを整えてから、曰陰で自然乾燥 
します。 

•もみ洗いは生おを傷めますのでおやめください。 
•裏面はこす6ないでください。 

•漂白剤や入浴剤の入った水は使田できまだん。 
•洗剤はよく洗い落としてください。洗剤び巧る 
と異臭の原因となることがあリます。 

※この製品のカバーは質量び大きいため、洗濯機洗 

いには適しまだん。 

，。駆 m N 

參本体に掛けて通電しなが5①乾燥はおやめください。 
•乾燥機や直射日光での乾燥はおやめ<ださい。カバー 
の変色や裏地の接着剤が劣化し、裏地の剥がれや、糸 
なけの原因となリます。また、内部で劣化した接着剤 
t が粉状 I こなってタト部へ化てくることびあリます。 









































お手入れ（つづき） 


ダニのおそ3じのしかた 


♦タニは熱と乾燥が苦手です。特にダニを気にされる方は、定期的に力ーペットを暖めて、き面を掃除機で掃除してください。 


わ一ぺットを広げて、電源プラヴを 
コン它ントに差し込みます。 

電源/温度調節ッマミを 

「已/タニキック」（高）にします。 

面積切換スイッチを 

cyr を面」にします。 _ 

ひかえめ運転になつている場含は、ひかえめ 
運転スイッチを巧して、通常運転にします。 

( ひかえめ運起ランプが消灯の状態にします。） 


カバーを掛けて40巧 W 上通電した後、 
電源/温度調節、ジマミを「切」にします。 


タタタタ 



_2 3 一し I ム j ム) 广>1電力。ひかえめ 

囚^^;^ ■もろ I * 讯。1/2 〇 運ぉ 

■■■■電源/温度調節 ■■■■ ■■■■面積切換 ■■■■ 

を 掃除機で表面を掃除します。 



保管のしかた 


♦シーブンオフなどで収納されるとさ。 


ft 汚れている巧をふき取ります。 

•食物のカスや汁などび付着したままですと、 
保管中にカビや虫が発生する原因となリます 
_のでよく取リ除いてください。_ 

@湿気を除、去します。 

•電源/温度調節ツマミを巧/ダニキック」扁）、 
面翻換スイッチを「き面」にして約3時間通電 
します。 

•湿気を含んだままにしてお< と、異臭やカビの 
発生の原因となることがあリます。 


@図のよラに巧りたたみます。 り2巧リ) 



ノ 


_ A 注意_ 

0 ナフタリンなどの防虫剤は使巧しない 
で < ださい。 

参コント□-ラー部を傷め、過熱し义巧の原 
因となることがあります。 


- S 

•カーペットは湿気の少ない場巧に保管してくださ 
し、。なお、折リたたんだ力ーペットの上に物を置か 
胃ないでください。 


困つにとま 


が障かな？と思ったら 


■修理を巧頼される前にもう一度お調べくださし、。 


このよ5なとま 

お調べ < ださい 

参照ぺージ 

暖か<な6ない 

面積切換 
ランプが消灯 

参電源プラグがお実に差し込まれていますか？ 

8 

参ご家庭のヒューブやブレーカーが切れていまだんか？ 

— 

面積切換 
ランプが点灯 

参電源/温度調節ツマミが 「1」 りさ)に近い位置になっていまだんか？ 

5-8 

参ひかえめ運転ランプが点灯していまだんか？ 

5-6 

参コント□ーラーの上に保温性のよいものが載っていまだんか？ 

4.6.8 

参熱が逃げやすい床面で使用していまだんか？ 

4 

参連続通電防止機能び働いています。 

4-6 

面積切換 
ランプが点滅 

参運転開始か 6 切タイマーの設定時間 （2 時間、 4 時間、 6 時間）が 
経過していまだんか？ 

6 























































が障かな？と思ったら（つづき） 


■電源コード、電源プラヴは、ときどき点検してください。 


•電源コードの被ふくが傷んでいる。 


•電源コード、電源プラヴが傷んでいます。 


参使用中、電源コード、電源プラヴの一部が熱い。 

> 

直ちに電源プラヴをコン它ントか 6 巧い 


•使用中、電源コードを®げたリ、伸ばしたリすると、暖か< 

て、お買上げの酿売店に点検-修理を巧 


なつたリ、める<なつたリする。 

頼してください。 



※お買上げから数シーブン （3 〜5年）たちましたら、ご使苗上支障がな<ても安全のため、服売店に点検をご相談< 
ださい。 


保証と アフターヴー ビス 


保証書 

•お買上げの際に、所を事項が記入されている保証書を販売店よリ必ずお受け取 
リ <ださい。保証書があリまだんと、無料修理保証期間中で电代金を請ホされ 
る場合があリますので、大切に保巧してください。 

保証期間 

参保証期間は、お買上げ曰よリ1年間です。 

•無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示のラえ、お買上げ 
の販売店に修理をご依頼<ださい。詳し<は、保証書をご覧<ださい。 

保証期間経過後の修理 

参保証期間経過後の修理については、販売店にごち談ください。当社は販売店か 
6の注文によリ補修用性能部品を販売店に供給します。 

補修用性能部品の 
保有期間について 

参当社はこの電気カーぺットの補修用性能部品を製造巧切リ後、6年保有してい 
ます。 

•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

ご贈答品などで購入店に 
修理巧頼がでさない場合 

参おお<の当社製品取扱店か、裏表を氏のを国サービスネットワークに記載されて 
いるお近 < の当社サービス窓 n へごち談< ださい。 



•お名' 

'保証書に書いてあリます。 

参お名前、ご住戸斤 

修理を依頼されるとさ 

参症状 • 

'できるだけ詳しく 

参電話番号 


参お買上げ年月曰…保証書に書いてあリます。 

参道順…巧ぶの目印を 


仕様 


おち 

HC -20 RWV 

HC -20 RWG 

HC -30 RWV 

HC -30 RWG 

本体 

定格 

交流100 V - 520 W 

交流100 V - 700 W 

表面材質 

ポリエステル 100% 

電源コード 

1 .5 m 

寸法 

176 cm X 176 cm 

235 cm X 195 cm 

質量 

約 4.1 怯 

約 6.4 kg 

カバー 

表面が質 

アクリル 100% 

寸法 

180 cm X 180 cm 

240 cm X 200 cm 

質量 

約 3. 9 kg 

約 3. 2お 

約 5.9 侣 

約 5.2 kg 

温度調節目盛 

「己/ダニキック」 
(局） 

「3」 

ゆ） 

「己/ダニ丰ック」 
(局） 

「3」 

冲） 

「己/ダニキック」 
(局） 

「3」 

(中） 

「日/ダニキック」 
(局） 

「3」 

冲） 

表面温度 XI 

約45で 

約36で 

約4己で 

約36で 

約45で 

約36で 

約45で 

約36で 

消費電力量 X 2 (1 時間あたリ） 

約 294 Wh 

約 168 Wh 

約3に Wh 

約 199 Wh 

約 359 Wh 

約 231 Wh 

約 389 Wh 

約 250 Wh 

電気け X 3 (1 時間あたリ） 

約6.5円 

約3.7円 

約6.9円 

約4.4円 

約7.8円 

約5.1円 

約8.6円 

約日.日円 

ネ表面温度および消費電力量は、日本電機工業会の測定方法に基ブいて測定した値で! 

!■。実際に1 

ま雨されるときは、室 


温、床面などの部屋の構造や使田状態によリ多少異なリます。 

XI ま面温度……室温20でで、畳の上に電気カーペットを一枚に広げ、 3 kg 荷重を加えた状態での測定値です。 
X 2 消費電力量’ '室温1已でで、畳の上に電気力ーペットを一枚に広げ、5時間通電したときの平巧値です。 

X 3 電気代 . 新電力料金目を単価 IkWh 当たリ22円（税込）として、消費電力量を电とに算出しています。 

電気代の目安としてください。 

ネ上記測定値は専田のカバーを使田した場合を示しています。 


⑩ 
















































—ヒス它ンター 

山巧086 (244) 4217 くけ) 
島巧082(日 03)5118( け) 
江巧08日2に 1)9014 (け) 
♦公巧087 (88 日）1111(け) 
山巧089 (934) 0857(け) 


干700 -0924 岡山市大元 2-4-3 で7シタ大元ビル1階 
干 733-0 日35広島巿西区南觀音5 -11-12 
〒目 90-0015 化江市上巧木日- 2-17 シ I ルブ5ン102 
T 761-8084 高む市一宜巧258番の1 
干790-0952化山巿朝生田町7 -1-32 


岡 

広 

お 

商 

松 


サービス它ンター 

福岡巧092 (5 日 2) 143日（似 
化九州巧093 (921) 4572 (け） 
能本巧096 (360):3981( け） 
鹿巧島巧099 (254) 6505 (け） 


干815,0031福岡巿南区清水2 了目9番29号 
〒如 2-0064 ヒ九州巿小詹：!ヒ区片野4了目3-旧木巧ビル1階 
干8目2 -0913 能本市尾の上4 T 目11 -47 号ミヒ□ビル 
于890,0073鹿児島巿宇宿3了目17番13号 


[福岡-佐賀-長崎-熊本-大分-宮崎-庭巧島-冲縄地区] 


干111 - 0051まを都台ま区鼠前4 了目18ま6号属前柴田ビル 
干 180-0014 面:聞お巿関前 3 T 目1日番10号秋山ビル1階 
干 192-0914 A 王子巿片島巧 311-1 リ-べ片島1階 
f 950-0962 航肺出来島な目1绳信テイ-アンドケイ肢指1階 
干370 0831高崎巿あら巧6番19号 
干 321-09 に宇都宜巿石井町2578番地 
干 331-0811 ちいたま巿：!ヒ区吉お町2 了目202番地1号 
干 260-0843 千葉市中央区末広已 T 目11番9号 
干 277-0023 巧市中巧 1 T 目9を2号久おビル1階 
f 224-0007 横’;兵巿都筑区桂田南 5 T 目18番53号 
干 213-8502 川崎巿高津区末長1116 
f 422-8034 静岡市關巧区高松 2 T 目17番33号 
f 390-0841 化本巿渚3 了目 10- 11巧井ビル1階 


サーヒス它ンター 

東京第-巧03 (3864) 9331(け) 
東京第こ巧0422巧 3) 6709 (け) 
東京第=巧0426 036) 日697 (け) 
巧潟巧025 (28 日）1136 (け) 
高崎巧027 (328) 0711り t ) 
宇都き巧028 (662) 8221(け) 
大き巧048 (668) 48にくけ) 
千葉巧043 (266) 6151り t ) 
巧 泣04 (7167) 7163 (け) 
桓；'兵泣04日 (944) 3目00 (似 
り I 崎巧044 (861 )782 日（け) 
静岡巧〇日4 (237) 8859 ( ft ) 
化本巧0263に 7) 3246 (け) 


soil (241) 4622 ( It ) 
a 017 (722)9012 ( It ) 
巧 019 (638) 日130 (け） 
巧022 (239)5106 ( It ) 
巧023 (645) 6330(け） 
3024(922)5570 ( It ) 


干060-0007化幌巿中央因け:ま西 13 T 目链巧の1塚本。レ 
干030-0813青森巿糊贾 1- 已 -5 サンシトインプ5ザむ原 B -101 
干 020-0891 岩手県裝波部矢巾町流通 tz ンター南3 了目9番5号 
〒犯3-00：34仙台市ち城野区扇町 3 T 目日を5号 
f 990-0832山お市お西町 r 4-20-31 
干 963-8024 郡山巿朝日 2-1- 5 丸义ビル105号 


ホ住巧 • 電話香号は変更になることがあリまずので 
ご了承ください。 

(平巧18年4月現な） 


株式会社胃： bii ゼネレ 

干 213-8 日02川崎市高津区末長1116畜地 


サービス它ンター 

ミちむ巧053 (464) 0068 ( It ) 
をお巧076(291)23日4(け） 
さ古屋巧052 (77 日）1847 (け） 
S 重巧0日9 (232) 7407(け） 
ま都巧075(目31 )0486 (け） 
大限巧072 (332) 3603 (け） 


干435-0048浜化巿上西町35 - 5 
干 921-8014 をミ尺市糸田1了目71番地 
f 465-0028 をろ居市を東区!ち高台 IT 目131日番地 
〒已14•日102津市栗賣巧屋町1709番地 
干 60 V 8213 開肺 i 欧脚义邸 5-2 -旧權ビル巧 A イツ1曜 
干 580-0004 松原巿西野々2了目1番45号 


[_ 岡山.広島.鳥取.島根.山□.徳島.香川.愛媛.高®地区] 


まま地区および新潟-群馬-栃木-埼玉•千葉•巧城 • 
神案川-静岡-山梨-長野地区 


国地区 


中国 • 


修理-お取扱い-お手入れなどのごホ目談は、まずお買上げの販売店へお申し付け<ださい。 

お居や贈答品などでお困りの場合は、当社サポート它ンターまたは最寄りのサービス它ンターへ 
ごホ目談< ださい。 


[ 化ミき道•ま化地区 H 

: 中部* 

お畿地 

E : 

( 北;每道全域-青森-巧田•岩手•宮城-山お-福島地区） 

サービス 它ン ター 

静岡•富山•石川•福井 
ま都-大販 • 兵庫-奈兵 

-岐阜-愛え 
• 和歌山地区 

兰重•滋賀- 


製品の修理巧頼およびな術などに関するお問い合わだは下記ヴポート它ンターへ 


ほま g を集中してお受けします。 ♦ナビグイトルは PHS および IP 電話か引ま、ご利巧にな 

n 1 j れまだんので下記の電話へおかけください。 

后ィホ Ut)f U " UOy " l 11 【北海道•尉ヒ•首都固巧区】狂 044(861) 7700 (代） 

fax 0に 0-070-220 (フリ-ブイ阿レ） 【中卽•お設•中四国•九州巧区】巧072 (332) 3311 ( ft ) 


いビタイトルは PHS および IP 電話からは、ご利用にな 
f \ r 7 f \ OQQ QQQ れまだんので下記の電話へおかけください。 

度が端 UO f U - Uo づ■づづづ H 腑1•射い首都图地区】 S 044 (8 日 7) 3000 (巧） 

FAX 0120 -070-247 (フリ-グ仆ル） 【中部•近設•中四国•九: I'll 巧区】巧072 (332) 3841(巧） 

♦ナビグイトルの通話料は、全国一律です。 


インターネツト…修理受付、ほ術相談についてお受け致します。 

URL http : // www . fujitsu - general . com / jp / support/index FG.html 



の 

愛情点検 

長年ご使届の電気カーぺツトの点検を！ 

このよラなを状はあ口まだんか？ 

• り」（粒目盛にしてもカーぺット本体び異常に熱いとき。 

•とさどさ暖か< な6ないとさ。 ^ 

•電源コード、電源プラヴ、コンたント、コント□-ラーが 

♦一力'一ぺ'ット本体び破れたり、ず口切れたとさ。 

参通電中にこげくさいニオイがずる。 

参その化の異常や故障びある。 

ご使田を中止して < ださい。 

故障や事故防止のため、ずぐに 
電源プラヴをコン t ントか6あ 
いて、お買上げの販売店または 
当社サービス窓□に点検-修理 
をご巧頼 < ださい。 


を国サービスネットワーク 


道巧岡40形山 

を 

が青盛仙山郡 












































